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Uktad dokumentacji 



Wtym dokumencie zastosowano naste^pujacy uktad. 



Pogrubienie 

Pogrubienie jest uzywane do okreslenia nazw opeji, przyciskow i stron w dodatku (plug-in) 
do programu Device Storage Manager. 



Kursywa 

Kursywa jest uzywana do podkreslenia znaczenia. 



Czcionka o statej szerokosci 

Czcionka o stalej szerokosci jest uzywana do zaznaczania poleceh wpisywanych 
przez uzytkownika. 



Tekst niebieski, podkreslony 



Tekst niebieski, podkreslony uzywany jest do okreslania odnosnikow hipertekstowych. 
Sposob formatowania tych odnosnikow moze bye rozny w zaleznosci od ustawieh 
przegladarki poszczegolnych uzytkownikow. 



Odnosniki do stron 

Dokumentacja programu Device Storage Manager zawiera odnosniki do stron w programie. 
Te odnosniki pozwalajq na znalezienie strony za pomoca. drzewa rozwijanego w obszarze 
Nawigacja. Na przykiad, aby dostac sie do strony Zarzqdzanie urza.dzeniem > Lista 
urza.dzeii > Wszystkie urzqdzenia, nalezy wybrac Zarzadzanie urzadzeniem z listy menu 
Nawigacja, rozwina^c katalog Lista urza^dzeii i kliknac przycisk Wszystkie urzadzenia. 



Uwagi i ostrzezenia 

Uwaga Uwagi zawieraja. wazne informacje. 

OSTROZNIE Komunikaty ostrzegawcze znajduja. sie. przed wykonaniem poleceh i niezastosowanie sie. do 

ostrzezenia moze prowadzic do utraty danych lub uszkodzenia sprz^tu. 



OSTRZEZENIE! 



Komunikaty ostrzegawcze maja. za zadanie ostrzec uzytkownika ze okreslona funkeja lub 
polecenie w przypadku niewtasciwego zastosowania moze spowodowac uszkodzenia ciata, 
powazna. utrate. danych lub uszkodzenia sprz^tu. 
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1 Wprowadzenie 



Ten rozdziat obejmuje nast^pujace tematy: 
Przeglad 

Zarzadzanie czcionkami i makrami 
Zarzadzanie zadaniami na dysku 



PLWW 



7 



Przegl^d 



Program Device Storage Manager jest dodatkiem (plug-in) do programu HP Web Jetadmin 
umozliwiajapym zarzadzanie czcionkami i makrami w drukarkach z urzadzeniami pami§ci 
masowej. Pliki znajduja.ee si§ w drukarce moga. zostac wyswietlone w postaci listy, dodane 
lub usuniete przez program Device Storage Manager. W przypadku drukarek zawierajacych 
dysk twardy, program Device Storage Manager moze zainicjowac dysk lub wla.czyc jego 
ochrone przez zapisem oraz moze zarzadzac wszystkimi zadaniami drukowania 
przechowywanymi na dysku. Te zapisane zadaniami drukowania, nazywane rowniez 
zadaniami na dysku, mozna wybierac i drukowac z poziomu panelu sterowania drukarki. 

Program Device Storage Manager obsiuguje drukarki HP Laserjet, ktore maja. zainstalowany 
modut SIMM pami^ci typu flash o wielkosci od 2 do 4 MB, dysk twardy lub modut DIMM 
pamieci typu flash i pracuja. w sieci. Program Device Storage Manager obstuguje rowniez 
drukarki HP Laserjet z dyskiem RAM. 

Ze stacji roboczej mozna wykonywac nastepuja.ee zadania: 

• pobieranie do drukarek czcionek TrueType™, PostScript®, bitmapowych i PCL 

• pobieranie makr PCL 5 (na przyktad formularzy lub podpisow bitmapowych) do drukarki 

• aktualizowanie czcionek i makr, kiedy jest to konieczne 

• drukowanie przykladow czcionek i makr 

• drukowanie zadah na dysku 

• usuwanie z drukarek czcionek i makr 

• zapisywanie projektu do pliku 

• przydzielanie identyfikatora czcionkom i makrom 

• usuwanie zadah na dysku z drukarki 

Uwaga Program Device Storage Manager umozliwia zarzadzanie drukarkami HP podia.czonymi przez 

zewn^trzny serwer HP Jetdirect. Poniewaz te serwery nie obstugujq systemu plikow NFF 
(Network File System), ta funkeja korzysta z poleceh PJL wysytanych przez gniazda. 
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Zarz^dzanie czcionkami i makrami 



Program Device Storage Manager moze stuzyc do zarzadzania czcionkami i makrami 
w pojedynczych drukarkach jak i w grupie urzadzeh. Grupa urzadzeh zawiera jedna^ lub 
wiecej drukarek zgrupowanych razem ze wzgledu na ich lokalizacje;, grupe robocza., 
wtasciciela lub inne identyfikatory. Aby uzyskac wiecej informacji na temat tworzenia grup 
urzadzeh, nalezy zapoznac si§ z dokumentacja^ programu HP Web Jetadmin. 

Gdy utworzona zostanie grupa urzadzeh, program Device Storage Manager tworzy projekt 
dla drukarek w grupie urzadzeh na serwerze HP Web Jetadmin. Projekt zawiera czcionki 
i makra uzywane przez drukarki w grupie urzadzeh. Program Device Storage Manager tworzy 
jeden projekt dla kazdej utworzonej grupy urzadzeh. 

Nast^pnie mozna zatadowac czcionki i makra na serwer HP Web Jetadmin, dodac te pliki 
do projektu grupy urzadzeh, oraz pobrac pliki projektu do wszystkich drukarek w tej grupie 
urzadzeh. Przed pobieraniem plikow, program Device Storage Manager sprawdza, czy 
drukarki sa, obstugiwane i czy posiadajcj dziatajace urzadzenie pamieci masowej. 

Pobieranie czcionek i makr do drukarek HP Laserjet zawierajacych urzadzenia pamieci masowej 
znaczaco obniza ruch w sieci i zwieksza szybkosc drukowania. Na przyktad program Device 
Storage Manager moze stuzyc do zwi^kszenia wydajnosci drukowania i zapewnienia spojnosci 
drukowanych dokumentow w przypadku firmy drukujacej wiele roznych formularzy. W takiej firmie 
mogq istniec rozne grupy, ktore drukuj^ rozne formularze, ale kazda grupa scala te same dane 
klientowze swoimi okreslonymi plikami formularzy i drukuje dokumenty wynikowe na drukarkach 
HP Laserjet. Aby zarzadzac tym procesem, mozesz wykonac nast^puj^ce zadania: 

1 Utworz grupe urzadzeh w programie HP Web Jetadmin i dodaj do tej grupy urzadzeh 
drukarki, na ktorych uzytkownicy drukuja. swoje formularze. 

2 Na stronie grupy urzadzeh programu Device Storage Manager dodaj do projektu 
czcionki i makra. 

3 Pobierz czcionki i makra w projekcie do wszystkich drukarek w grupie urzadzeh. 

Podczas drukowania formularzy przez uzytkownikow, do drukarki przesytane sq wyiacznie 
wymagane dane klientow. Czcionki i makra s^ juz w drukarce, co znacznie zmniejsza czas 
drukowania i ruch w sieci. W przypadku zmiany czcionek i makr, mozna uaktualnic dane w 
drukarkach przy uzyciu pojedynczego polecenia. 
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Zarzadzanie zadaniami na dysku 



Programu Device Storage Manager mozna uzyc do zarzadzania zadaniami na dysku, ktore 
sa. przechowywane na dysku twardym drukarki. Jesli drukarka zawiera zadania na dysku, 
pracownicy moga. wybrac zadania na dysku bezposrednio z panelu sterowania drukarki. 
Zadania na dysku sa. podzielone na cztery kategorie: 

• Sprawdz i zatrzymaj. W przypadku tego typu zadania drukowana jest tylko pierwsza kopia 
zadania drukowania a dodatkowe kopie sa. przechowywane do czasu ich zazadania. 

• Zadanie prywatne. Ten typ zadania jest przechowywany na drukarce i jest dost^pny dla 
pracownikow, ktorzy maja. wtasciwy osobisty numer identyfikacyjny (PIN). Za kazdym 
razem gdy zadanie jest drukowane, jest ono usuwane z pamiQci. 

• Szybka kopia. Ten typ zadania umozliwia pracownikowi wykonanie dodatkowych kopii 

z poziomu panelu sterowania, bez koniecznosci ponownego wysytania zadania ze stacji 
roboczej. 

• Zadania przechowywane. Ten typ zadania jest przechowywany na dysku twardym i jest 
dost^pny dla kazdego uzytkownika. Zadania przechowywane mog£( zostac usuni^te z 
poziomu panelu sterowania drukarki. 

Program Device Storage Manager zarzadza zadaniami drukowania w poszczegolnych 
drukarkach, a nie w grupie urzadzeh. 
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Zarzadzanie plikami naserwerze 
programu HP Web Jetadmin 



Ten rozdziat obejmuje nast^pujace tematy: 
Przeglad 

Ladowanie plikow do serwera HP Web Jetadmin 
Usuwanie plikow z serwera HP Web Jetadmin 
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Przegla_d 



Tworzac grupQ urzadzeh w programie HP Web Jetadmin, program Device Storage Manager 
tworzy dla niej projekt na serwerze programu HP Web Jetadmin. Projekt sktada si§ z czcionek i 
makr uzywanych przez drukarki. Program Device Storage Manager tworzy jeden projekt dla 
kazdej utworzonej grupy urzadzeh. Zanim mozna b^dzie dodac czcionki i makra do projektu 
nalezy zatadowac ich pliki z dowolnego komputera w sieci do serwera programu HP Web 
Jetadmin. 

Mozna to zrobic na stronie programu Device Storage Manager grupy urzadzeh. Patrz 
DostQP do strony Device Storage Manager na stronie 1 4 . aby uzyskac instrukcje dotyczace 
dost^pu do strony programu Device Storage Manager. 



Ladowanie plikow do serwera HP Web Jetadmin 



Przed dodaniem czcionek i makr do projektu nalezy zatadowac pliki z dowolnego komputera w 
sieci do serwera programu HP Web Jetadmin. Mozna to zrobic na stronie programu Device 
Storage Manager grupy urzadzeh. Po klikni^ciu przycisku Zataduj pliki do serwera pojawi 
si§ okno eksploratora, w ktorym mozna wybrac pliki do zatadowania. 

Uwaga W przypadku wystepenia bt^du podczas zatadowywania wielu plikow, wyswietlane jest okno 

dialogowe informuja.ce o stanie zaladunku i informuja.ce, ktore pliki nie zostaly zatadowane. 



Usuwanie plikow z serwera HP Web Jetadmin 



Jesli czcionki lub makra nie sajuz dtuzej potrzebne, to pliki te powinny zostac usunie^e z 
serwera HP Web Jetadmin. Usuwanie nieuzywanych plikow zwalnia miejsce na serwerze. 

Czcionki i makra mozna usuwac z komputera hosta programu HP Web Jetadmin na stronie 
Device Storage Manager grupy urzaxlzeh, uzywaja^c do tego opcji Usuh pliki z serwera. 
Program Device Storage Manager usuwa pliki z serwera HP Web Jetadmin. 

OSTROZNIE Nalezy pami^tac, ze inne projekty rowniez moga. uzywac czcionek lub makr, ktore maja. 

zostac usuni^te. Po usuni^ciu plikow z serwera HP Web Jetadmin, nie mozna juz pobierac 
tych plikow z innych projektow. 
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3 Zarza_dzanie grupami urza_dzeri 



Ten rozdziat obejmuje nastepujace tematy: 
Przeglad 

Dost^p do strony Device Storage Manager 
Dodawanie plikow do projektu 
Usuwanie plikow z projektu 
Pobieranie projektu do grupy urzadzen 
Pobieranie projektu do pliku 
Usuwanie plikow z drukarki 
Przegladanie dziennika btedow 
Obszar stanu grupy urzadzeh 
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Przegla_d 



Przy tworzeniu grupy urzadzeh program Device Storage Manager tworzy projekt, ktory 
zostaje skojarzony z ta. grupa. urzadzeh. Nastepnie mozna, korzystajac ze strony grupy 
urzadzeh Device Storage Manager wykonywac ponizsze zadania: 

• dodawac czcionki i makra do projektu 

• usuwac czcionki i makra z projektu 

• pobierac pliki w projekcie do wszystkich drukarek w grupie urzadzeh 

• zapisac projekt do pliku 

• usuwac czcionki i makra z drukarki, ale nie z projektu 

• przydzielac identyfikator dla pliku czcionki lub makra 

• przegladac dziennik btedow 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat zarzadzania plikami na serwerze HP Web Jetadmin 
oraz zarzadzania projektami, patrz Rozdziat 2, Zarzadzanie plikami na serwerze proaramu 
HP Web Jetadmin . 

Uwaga Jesli drukarka nie jest podJaczona przez zewnetrzny serwer HP Jetdirect, program Device 

Storage Manager korzysta z poleceti PJL do wykonywania czynnosci. Ten proces moze 
potrwac kilka minut. 



DostQp do strony Device Storage Manager 

Aby uzyskac dostep do strony grupy urzadzeh programu Device Storage Manager: 

1 Wybierz strone Zarzadzanie urza.dzeniem > Grupy urzadzeh > nazwa grupy. 

2 W opcji Przybornik wybierz Device Storage Manager z listy Narz^dzia urzadzenia. 
Strona Device Storage Manager zawiera nastepuja.ce obszary: 

• Ustawienia projektu - Obszar ten wyswietla informacje o plikach dla projektu danej grupy 
urzadzeh, wtym o wszystkich czcionkach, makrach i drukarkach. Sekcja po lewej stronie 
wyswietla strukture katalogow pokazujaca. typy plikow zawartych w projekcie. Po wybraniu 
ikony w strukturze katalogow, sekcja w srodku wyswietla szczegotowe informacje dotycza.ce 
plikow tego typu. Aby pobrac pliki do wszystkich drukarek w grupie urzadzeh, usunac pliki 
z projektu, usunac pliki z grupy urzcsdzeh, lub przejrzec dziennik biedow, mozna uzyc 
przyciskow znajduja.cych sie w sekcji po prawej stronie. 
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Uwaga Zanim drukarka b^dzie w stanie uzyc czcionk^ lub makro musi zostac przydzielony im 

identyfikator. Na przyktad, aby uzyc czcionk^ o identyfikatorze 12, nalezy zdefiniowac 12 dla 
wydruku. Aby przydzielic identyfikator, nalezy kliknac obszar w kolumnie Identyfikator 
czcionki lub makra, a nast^pnie wpisac liczbQ z zakresu od 1 do 32499. 

• Pliki dostepne na serwerze - Obszar ten wyswietla informacje o plikach przechowywanych 
na serwerze HP Web Jetadmin. Sekcja po lewej stronie wyswietla struktur^ katalogow 
pokazujapa. typy plikow przechowywanych na serwerze. Po wybraniu folderu w strukturze 
katalogow, sekcja w srodku wyswietla szczegotowe informacje dotyczace plikow w tym 
folderze. Aby dodac pliki do projektu, zaladowac pliki na serwer HP Web Jetadmin, lub 
usunac pliki z serwera HP Web Jetadmin, mozna uzyc opcji znajdujacych si§ w sekcji 
po prawej stronie. 



Dodawanie plikow do projektu 

Po zafadowaniu czcionek i makr do serwera HP Web Jetadmin, mozna dodawac do projektu 
nast^pujace typy plikow: 

• czcionki TrueType (.ttf) 

• kolekcje czcionek TrueType (.ttf) 

• czcionki PostScript (.pfa, .pfb oraz .sfp) 

• czcionki bitmapowe (.r8p) 

• czcionki PCL (.anp) 

• makra PCL 5 (domyslnie .prn) 

Do dodawania czcionek i makr do projektu stuzy przycisk Dodaj pliki do projektu ze strony 
grupy urzadzeh Device Storage Manager. Po dodaniu pliku do projektu program Device 
Storage Manager zapisuje w projekcie tacze do tego pliku. 

Po dodaniu czcionek i makr do projektu program Device Storage Manager sprawdza te pliki 
w celu upewnienia si$, ze moga. one zostac uzyte. W przypadku pliku czcionki lub mapy 
bitowej, program Device Storage Manager sprawdza nagfowek pliku, ale nie sprawdza 
zawartosci pliku. W przypadku makra, program Device Storage Manager wykonuje peine 
sprawdzenie pliku, abyzapewnic, ze w pliku nie sa. osadzone zadne niedozwolone polecenia. 



Usuwanie plikow z projektu 



Jesli projekt zawiera czcionki lub makra, ktore nie sq juz potrzebne, w celu usuni^cia 
ich plikow z projektu mozna uzyc opcji Usuh pliki z projektu ze strony grupy urzadzeh 
Device Storage Manager. Program Device Storage Manager usuwa z projektu jedynie 
l^cza do tych plikow. Program Device Storage Manager nie usuwa plikow z serwera HP Web 
Jetadmin. 

OSTROZNIE Nalezy pami^tac, ze po usuni^ciu czcionek lub makr z projektu, ich pliki sa. nadal 

zainstalowane na drukarkach skojarzonych z tym projektem. 
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Pobieranie projektu do grupy urzadzeh 



Po utworzeniu grupy urzadzeh i dodaniu czcionek i makr do projektu tej grupy urzadzeh 
mozna pobrac pliki do urzadzeh pamie/ci masowej zainstalowanych w drukarkach wtej grupie 
urzadzeh. 

Przycisk Rozpocznij pobieranie na stronie Device Storage Manager grupy urzadzeh 
uruchamia wsadowy proces pobierania plikow w projekcie, do wszystkich drukarek w tej 
grupie urzadzeh. Podczas pobierania projektu, projekt jest zablokowany, tak aby nie mogl 
bye modyfikowany ani pobierany przez innych uzytkownikow. Kiedy projekt jest zablokowany, 
dost^pne sa.tylko nast^pujace przyciski: 

• Anuluj pobieranie 

• Zataduj plik 

• Przeglgdanj dziennik btedow 

Podczas pobierania projektu, program Device Storage Manager sprawdza, czy pliki juz istnieja. 
na urzadzeniu pami^ci masowej drukarki. W przypadku, gdy plik juz istnieje, wyswietlane jest 
okno dialogowe. W przypadku klikni^cia przycisku OK, Device Storage Manager nadpisuje 
plik. W przypadku klikni^cia przycisku Anuluj, program Device Storage Manager nie nadpisuje 
pliku i zaprzestaje pobierania czcionki lub makra. 

Uwaga W przypadku wystapienia bt^du podczas pobierania wielu plikow, ukazuje si§ okno 

dialogowe informujace o stanie pobierania i informuja.ee ktore pliki nie zostaty pobrane. 

Na liscie rozwijanej Miejsce przeznaczenia nalezy okreslic typ urzadzenia pami^ci 
masowej, do ktorego program Device Storage Manager ma pobrac czcionki lub makra w 
drukarkach w grupie urzadzeh. Jesli nie zostanie wybrana zadna opeja lub urzadzenie 
pami^ci masowej nie moze pobrac plikow to program Device Storage Manager pobiera pliki 
do najwi^kszego urzadzenia pami^ci masowej w kazdej z drukarek. Jesli w drukarce nie ma 
urzadzenia pami^ci masowej, lub ma ono zbyt mala, pojemnosc to program Device Storage 
Manager zapisuje komunikat w dzienniku bt^dow. 

Pobieranie projektu do pliku 

Do pobierania projektu do innego pliku lub dysku stuzy opeja Zachowaj do pliku z listy 
menu Miejsce przeznaczenia ze strony grupy urzadzeh Device Storage Manager. 

Opeja ta jest przydatna dla osob uzywaja.cych drukarki nie podtaczonej do sieci, chcacych 
uzywac tych samych czcionek lub makr ktore zostaty zdefiniowane w projekcie dla programu 
Device Storage Manager. 



Usuwanie plikow z drukarki 



Opeja Usun pliki z drukarek na stronie grupy urzadzeh Device Storage Manager siuzy do 
usuwania pliku z drukarek w projekcie, ale nie usuwa pliku z projektu. Mozliwe jest ponowne 
pobranie pliku za pomoca. opeji Rozpocznij pobieranie bez koniecznosci zaladowania pliku 
na serwer HP Web Jetadmin. 
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Przegl^danie dziennika bt^dow 



Przy pobieraniu projektu, program HP Web Jetadmin zapisuje w dzienniku btedow komunikaty 
wyszczegolniajace stan pobierania i wszystkie btedy, ktore wystapity w trakcie tego procesu. 
Informacje w dzienniku btedow mozna wykorzystac w celu rozwiazania wszystkich problemow, 
ktore wystapity. 



Obszar stanu grupy urza_dzeri 



Pasek Stan znajdujapy sie na dole strony grupy urzadzeri Device Storage Manager 

wskazuje stan projektu. Ponizej wymieniono niektore komunikaty stanu, jakie moga^ 
si§ pojawic na pasku Stan: 

• Gotowe - Nie jest wykonywana zadna akcja. 

• Pobieranie - Projekt jest obecnie pobierany do drukarek. 
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4 Zarza_dzanie pojedynczymi 
drukarkami 



Ten rozdziat obejmuje nast^pujace tematy: 
Przeglad 

Dostep do strony Device Storage Manager 

Inicjowanie urzadzenia pamieci masowej 

Ochrona przed zapisem urzadzenia pamiQci masowej 

Usuwanie plikow z urzadzenia pamieci masowej 

Przealadanie dziennika btgdow 

Instalacia plikow w drukarce 

Ladowanie plikow do serwera HP Web Jetadmin 

Usuwanie plikow z serwera HP Web Jetadmin 

Usuwanie zadah na dvsku z drukarki 

Obszar stanu danej drukarki 
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Przegla_d 



Mozesz przejsc na strong Device Storage Manager drukarki i wykonac nastepuja.ce 
zadania: 

• inicjowac urzadzenie pami^ci masowej 

• dodawac lub usuwac ochrone przed zapisem urzadzenia pami^ci masowej i serwera 
programu HP Web Jetadmin 

• dodawac czcionki i makra do urzadzenia pamieci masowej 

• drukowac przyktady czcionek i makr 

• drukowac zadania na dysku 

• przydzielac identyfikator dla pliku czcionki lub makra 

• usuwac czcionki i makra z urzadzenia pamieci masowej 

• usuwac pliki zadah na dysku z drukarki 

• przegladac dziennik btedow 

• zapisywac czcionki lub makra do pliku 

Uwaga Jesli drukarka nie jest podJaczona przez zewne^rzny serwer HP Jetdirect, program Device 

Storage Manager korzysta z poleceh PJL do wykonywania czynnosci. Ten proces moze 
potrwac kilka minut. 



Dostep do strony Device Storage Manager 

Aby uzyskac dostep do strony Device Storage Manager drukarki nalezy wykonac ponizsze 
kroki: 

1 Przejdz do strony Stan urzadzenia drukarki. 

2 Wybierz Device Storage Manager z listy rozwijalnej na pasku narz^dzi zawartosci. 
Strona Device Storage Manager sktada sie z naste.puj^cych sekcji: 

• Lewa sekcja wyswietla struktur^ katalogu, na ktorej widac wszystkie urzadzenia pamieci 
masowej zainstalowane na drukarce oraz ich zawartosc. 

• Wyswietlane s^ dwa foldery: czcionki i makra. Ponadto, jesli wybrana drukarka zawiera 
dysk twardy, wyswietlany jest folder zadania na dysku. Po wybraniu jednego z folderow 
dla jakiegos urzadzenia pamieci masowej, sekcja w srodku wyswietla szczegotowe 
informacje dotyczace plikow wtym folderze. Jesli na przyktad uzytkownik wybierze folder 
czcionki lub makra, wyswietlona zostanie nazwa nazw§, typ, identyfikator, rozmiaroraz 
data modyfikacji. Jesli wybrany zostanie folder zadania na dysku, wyswietlona zostanie 
nazwa, typ oraz identyfikator. 
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Uwaga Zanim drukarka b^dzie mogta uzyc czcionki lub makra musi zostac przydzielony im identyfikator. 

Na przyktad, aby uzyc czcionke. o identyfikatorze 12, nalezy zdefiniowac 12 dla wydruku. Aby 
przydzielic identyfikator, nalezy kliknac obszar w kolumnie Identyfikator czcionki lub makra, a 
nast^pnie wpisac liczbe_ z zakresu od 1 do 32499. 

• Prawa sekcja zawiera informacje na temat urzadzenia pami^ci masowej, np. czy drukarka 
jest sformatowana (zainicjowana) i chroniona przed zapisem, ilosc wolnego miejsca 
dost^pnego w drukarce w kilobajtach (KB) oraz catkowita^ ilosc miejsca w urzadzeniu w 
kilobajtach (KB). Opcja ta umozliwia instalowanie plikow na drukarce, zatadowanie plikow 
na serwer HP Web Jetadmin, usuwania plikow z serwera HP Web Jetadmin, usuwania 
plikow z drukarki, oraz przegladanie dziennika ble.dow. Ta sekcja zawiera rowniez opcje 
drukowania przyktadow czcionek oraz makr, oraz drukowania zadah na dysku. 

• W sekcji Pliki dost^pne na serwerze, na dole na srodku wyswietlane sq informacje 
o plikach przechowywanych na serwerze HP Web Jetadmin. Sekcja po lewej stronie 
wyswietla struktur^ katalogow pokazujacq typy plikow przechowywanych na serwerze. 
Po wybraniu folderu w strukturze katalogow, sekcja w srodku wyswietla szczegotowe 
informacje dotyczace plikow wtym folderze. 

Uwaga Poniewaz zadania znajduja.ce si§ na dysku s^ przechowywane na dysku twardym drukarki, 

a nie na serwerze, nie s^ wyswietlane w sekcji Pliki dostepne na serwerze. 



Inicjowanie urzadzenia pamiQci masowej 



Opcja Sformatowany dysk na stronie Device Storage Manager wskazuje, czy wybrane 
w strukturze katalogow urzadzenie pami^ci masowej jest zainicjowane i gotowe do uzycia. 

W celu usuni^cia wszystkich plikow z urzadzenia pami^ci masowej, ktore zostato zaznaczone 
w strukturze katalogu mozna skorzystac z opcji Zainicjuj. 

OSTRZEZENIE! Opcja Zainicjuj powoduje wymazanie wszystkiego, co znajduje si§ na urzadzeniu pami^ci 
masowej, wtym plikow nie opisanych na stronie Device Storage Manager, np. plikow 
wirtualnej maszyny Javy. Zastosowanie opcji Zainicjuj takze spowoduje usuni^cie zadah 
na dysku. 



Ochrona przed zapisem urzadzenia pamiQci masowej 



Zabezpieczenie przed zapisem urzadzenia pamie;ci masowej zapewnia, ze zawartosc urzadzenia 
pamie/ci masowej nie jest wymazywana oraz uniemozliwia dodawanie czcionek i makr. Jesli pole 
wyboru Zabezpieczenie przed zapisem na stronie Device Storage Manager jest zaznaczone, 
uzytkownicy nie moga. modyfikowac zawartosci urzadzenia pami^ci masowej. Jesli pole wyboru 
Zabezpieczenie przed zapisem nie jest zaznaczone, uzytkownicy moga. modyfikowac 
zawartosc urzadzenia pami^ci masowej. 
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Usuwanie plikow z urzadzenia pamieci masowej 



Jesli na urzadzeniu pamieci masowej znajduja. sie czcionki, makra lub zadania na dysku, 
ktore nie sajuz uzywane, nalezy usunac te pliki. Usuwanie nieuzywanych plikow zwalnia 
miejsce. 

Aby usunac pliki z urzadzenia pamieci masowej mozna skorzystac z opcji Usuri pliki z 
drukarki na stronie Device Storage Manager. 



Przegl^danie dziennika bt^dow 



Podczas inicjowania(formatowania) urzadzenia pamieci masowej lub usuwania plikow z 
urzadzenia pamieci masowej, Device Storage Manager zapisuje komunikaty w dzienniku 
btedow, szczegotowo opisujac stan dziatari i wszelkie btedy. Informacje w dzienniku btedow 
mozna wykorzystac w celu rozwiazania wszystkich problemow, ktore wysta.pity. 



Instalacja plikow w drukarce 



Przycisk Rozpocznij pobieranie na stronie programu Device Storage Manager stuzy 
do instalacji plikow czcionek i makr bezposrednio na drukarce. Nalezy okreslic w liscie 
rozwijalnej Miejsce przeznaczenia typ urzadzenia pamieci masowej w drukarce, na ktore 
Device Storage Manager ma przeniesc pliki. Jesli urzadzenie pamieci masowej nie jest w 
stanie zapisac plikow, Device Storage Manager pobiera pliki do najwiekszego urzadzenia 
pamieci masowej w drukarce. Jesli w drukarce nie ma urzadzenia pamieci masowej, lub 
ma ono zbyt mala, pojemnosc to program Device Storage Manager zapisuje komunikat w 
dzienniku biedow. 

Uwaga Aby pobrac czcionke lub makro do pliku, zamiast do drukarki, nalezy wybrac opcje 

Zachowaj do pliku z listy Miejsce przeznaczenia. 

Uwaga Zanim czcionki i makra bedq dostepne na liscie Pliki dostepne na serwerze, ich pliki musza. 

zostac zatadowane do serwera HP Web Jetadmin. 

Uwaga Program Device Storage Manager nie instaluje zadah znajdujacych sie na dysku w drukarce. 



Ladowanie plikow do serwera HP Web Jetadmin 



Przycisk Zataduj pliki do serwera ze strony programu Device Storage Manager stuzy do 
tadowania plikow czcionek i makr na serwer HP Web Jetadmin. Po kliknieciu przycisku 
Zataduj pliki do serwera wyswietlane jest okno eksploratora, z ktorego mozna wybrac 
wszystkie pliki, ktore maja. zostac zatadowane. 

Uwaga W przypadku wystapienia btedu podczas zatadowywania wielu plikow, ukazuje sie okno 

dialogowe informujace o stanie zaiadunku i informuja.ce, ktore pliki nie zostaly zatadowane. 
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Usuwanie plikow z serwera HP Web Jetadmin 



Jesli czcionki lub makra nie sajuz dtuzej potrzebne, to pliki te powinny zostac usuni^te z 
serwera HP Web Jetadmin. Usuwanie nieuzywanych plikow zwalnia miejsce na serwerze. 

Ze strony Usuh pliki z serwera programu Device Storage Manager drukarki, mozna 
usunac czcionki i makra z serwera HP Web Jetadmin. Program Device Storage Manager 
usuwa pliki z serwera HP Web Jetadmin. 

OSTROZNIE Nalezy pami^tac, ze inne projekty rowniez mogq uzywac czcionek lub makr, ktore majq 

zostac usuni^te. Po usuni^ciu plikow z serwera HP Web Jetadmin, nie mozna juz pobierac 
tych plikow z innych projektow. 



Usuwanie zadah na dysku z drukarki 



Uzyj opcji Usuh pliki z drukarki, aby usunac zadania na dysku z dysku twardego drukarki. 



Obszar stanu danej drukarki 



Obszar Stan w dolnej cze^sci strony Device Storage Manager drukarki informuje o stanie 
drukarki. Ponizej wymieniono niektore komunikaty o stanie, jakie moga. sie, pojawic na pasku 
Stan: 

• Gotowe - Nie jest wykonywana zadna akcja. 

• Inicjowanie - Trwa inicjowanie urzadzenia pami^ci masowej. 
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CDGIMQPBSUZ 



c 

czcionka 

D 

DIMM 



dodatek (plug-in) 
do programu 

DRAM 



Zestaw znakow o tym samym kroju (na przyktad Times™), stylu (na przykiad kursywa) i 
grubosci (na przyktad "bold"). 



Typ uktadu pamie^ci z laczowkq dwurz^dow^, skrot od angielskiej nazwy "dual inline 
memory module". 

Dodatkowe oprogramowanie dodawane do HP Web Jetadmin w celu zwi^kszenia 
uzytecznosci. 

Pami^c dynamiczna o dost^pie swobodnym, skrot od angielskiej nazwy "dynamic 
random access memory". 



grupa urzadzeri 
I 

Identyfikator 

M 

makro 



Jedno lub wie^cej urzadzeri zgrupowanych razem ze wzgl^du na ich lokalizacj^, grup§ 
roboczq, wtasciciela lub inne identyfikatory. 



Niepowtarzalny identyfikator pliku czcionki lub makra. 



Plik zawierajacy zestaw instrukcji okreslajacych sposob tworzenia danych wyjsciowych, 
takich jak formularze lub sygnatury w formie map bitowych. 



obszar pomocy 
kontekstowej 



Obszar strony programu HP Web Jetadmin, w ktorym wyswietlana jest pomoc 
kontekstowa, jesli w programie HP Web Jetadmin wybrano opcj§ wyswietlania jej 
w programie. Domyslnie, program HP Web Jetadmin wyswietla pomoc kontekstowg( 
w osobnym oknie przegladarki. 
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p 



pamiec fleszowa 

podgrupa 

projekt 



Rodzaj pami^ci nieulotnej. 

Grupa urzadzeh, ktora jest cz^scia. innej grupy urzadzeh. 

Zestaw czcionek, makr i drukarek. Projekt jest stowarzyszonyzgrupci urzadzeh. Device 
Storage Manager przechowuje projekty na serwerze HP Web Jetadmin. 



RAM Pamiec o dost^pie swobodnym, skrot od angielskiej nazwy "random access memory". 



serwer Maszyna sieciowa z dziatajacym oprogramowaniem administratora kontrolujaca dost^p 

do wszystkich zasobow sieciowych. Serwer udost^pniajacy zasoby sieciowe stacjom 
roboczym pracujacym w sieci. 

SIMM Typ uktadu pamiexi z lapzowka. jednorz^dowa., skrot od angielskiej nazwy "single inline 

memory module". 



stan Status operacyjny urza_dzenia. 

u 



urza.dzenie Jakiekolwiek urzadzenie zewn^trzne, takie jak drukarka lub skaner, ktore moze zostac 

podtaczone do sieci. Urzadzenie zazwyczaj oznacza jedno z urzadzeh kontrolowanych 
przez HP Web Jetadmin-a, takich jak standardowa drukarka, drukarki pracujace w 
standardzie MIB, oraz serwery drukowania HP Jetdirect. Patrz rowniez grupa urzqdzeh . 

z 



zadanie na dysku Zadanie drukowania, ktore jest przechowywane na dysku twardym drukarki. Umozliwia 
ono pracownikom uzyskanie dost^pu do zadania drukowania z poziomu panelu 
ste rowan ia drukarki. 



zawartosc paska Czqsc obszaru zawartosci strony HP Web Jetadmin zawierajaca naste/pujace pozycje: 
narzQdzi 

Poprzez listy menu z niektorych stron HP Web Jetadmin jest mozliwosc dost^pu do innych 
powiazanych stron. Na przyktad, po wybraniu strony Stan urzadzenia zawartosc listy 
paska narzejdziowego umozliwia dost^p do stron powiazanych tematycznie z urzadzeniem, 
takich jak Konfiguracja urzadzenia lub Diagnozowanie urzadzenia. 

• Ikony zapewniajace okreslona, funkcjonalnosc, mi^dzy innymi odswiezanie, przejscie na 
poczatek, komentarze i pomoc kontekstowa. 

• Podczas wykonywania niektorych poleceti HP Web Jetadmin wyswietla wskaznik 
post^pu na pasku narz^dziowym. 
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Indeks 



drukarka 

dostep do Device Storage Manager 20 
inicjowanie urzadzeh pamieci masowej 21 
instalacja plikow 22 
Obszarstanu 23 

ochrona przed zapisem urzadzeh pamieci 

masowej 21 
przeglad 20 

przegladanie dziennika bl^dow 22 
usuwanie plikow 22 
dziennik bt^dow 
drukarka 22 
grupy urzadzeh 1 7 



P 

produkt 

przeglad 8 
projekty 

dodawanie plikow 1 5 

tadowanie plikow do komputera hosta 1 2 

pobieranie do grup urzadzeh 1 6 

pobieranie do pliku 1 6 

przeglad 12 

usuwanie plikow 1 5 

usuwanie plikow z komputera hosta 1 2 
przeglad czcionek i makr 9 
przeglad produktu 8 
przeglad zadah na dysku 1 0 



G 

grupy urzadzeh 

dodawanie plikow 1 5 

dostep do Device Storage Manager 1 4 

Obszarstanu 17 

pobieranie do pliku 1 6 

pobieranie projektow 1 6 

przeglad 14 

przegladanie dziennika W^dow 1 7 
tworzenie 9 

usuwanie plikow 15, 16 

o 

Obszar stanu 
drukarka 23 
grupy urzadzeh 1 7 



S 

serwer HP Web Jetadmin 

tadowanie plikow, drukarka 22 
tadowanie plikow, grupy urzadzeh 1 2 
usuwanie plikow, drukarka 23 
usuwanie plikow, grupy urzadzeh 1 2 



u 

uktad dokumentacji 2 

urzadzenia pamieci masowej 
inicjowanie drukarki 21 
ochrona drukarki przed zapisem 21 
usuwanie plikow z drukarki 22 

Z 

zadania na dysku, przeglad 1 0 
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